Wikipedia 

Vedisk Sanskrit 


Vedisk Sanskrit er et urindoarisk sprak som er naert beslektet med avestisk, det eldste bevarte iranske 
spraket. Det er ogsa det eldste kjente spraket overhodet innenfor den indoiranske greina av de 
indoeuropeiske sprakene. Vedisk Sanskrit er spraket som ble benyttet i Vedaene, de eldste hellige tekstene i 
hinduismen, som ble samlet over en periode fra 1500 f.Kr. til 500 f.Kr. Vedisk Sanskrit bar blitt bevart som 
den muntlige delen i den rituelle, konservative tradisjonen srauta, hvor de vediske tekstene messes. 

Vedisk og klassisk Sanskrit regnes som urindoariske sprak, sammen med det indoariske superstrat som er 
pavist blant Mitanni i Anatolia 1400 f.Kr. 

En gang i perioden 600-400 f.Kr. ble vedisk Sanskrit erstattet av klassisk Sanskrit, slik det er definert av 
grammatikken til grammatikeren Pan ini fra Gandhara. 
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